Stanisław Kremer 


przeżywszy lat 67, po długićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, d. 26 Lutego 
1880 r. zakończył życie. 


W smutku pogrążone dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 33 na Czarnej wsi do kościoła parafialnego sw. 
Szczepana na Piasku w Sobotę d. 28 b.m. o godz. 9 rano, zkąd po odprawionem nabożeństwie 


na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 
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